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Nr. 218 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 

SPORT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Den Haag, 16 februari 2016 

Hierbij ontvangt u de nieuwe analyse van het RIVM met betrekking tot de 
bereikbaarheid van de spoedeisende hulpafdelingen (SEH's) en locaties 
waar acute verloskunde wordt aangeboden. Ik heb deze maandag van het 
RIVM ontvangen, en zend u deze onverwijld door 1 . 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

E.l. Schippers 


1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl 
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